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Gemeente Voorschoten - geweigerde omgevingsvergunning (reguliere 
procedure): plaatsen van vlaggenmasten - Planciusplantsoen 25 te 
Voorschoten 

Z-23690-VS 

Het besluit om de vergunning te weigeren is naar de aanvrager verzonden op 15 juli 2015. 


Besluit inzien 

U kunt het besluit tot en met 27 augustus 2015 inzien bij de receptie van het Klant Contact Centrum in 
het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 te Voorschoten. Het Klant Contact Centrum is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 


Bezwaar 

Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u tot en met 27 augustus 
2015 een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Postbus 393, 2250 
AJ Voorschoten. 
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